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Предприятие почтовый ящик B-8373 


ГРУППОВОЙ ПАСПОРТ 
на партяю табло сигнализации 
muna TC-2 в количестве _ a штук 


$ 1. Свидетельство о приемке 


Партия табло сигнализации типа ТС-2, в количест- 
ве _ Я штук, изготовлена предприятием в соответ- 
ствии с утвержденными техусловиями, проверена, при- 
нята ОТК предприятия и заказчиком, и признана годной 
к эксплуатации на объекте. 
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$ 2. Комплектовка 
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En НАИМЕПОВАНИЕ | Обознач. Количество 
1 ; Табло сигнализации ТС-2..... | 015.23 См. $1 

2 | поешь фена 315.071 

a 2 ced в ое ee RS 310.072 
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7 Лампа CM28-4,8 (зап, комплект) 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Количество элементов поз. 2, 3, 4, Биби длина 
болта поз. 4 определяются заказом на поставку таб- 
ло сигнализации. 

2. Количество элементов поз. 7—по 2 шт. на каждое 
табло. 


$ 3. Краткие технические данные 


1. Напряжение питания 
постоянного тока. . 2 2 2 2 nennen. 18—30 в. 


2. Ток, потребляемый каждой 

-  Ячейкой табло. .......... . не более 0,2 а. 
3. Тип лампы. ЕЕ ...СМ 28-4, 8, 
4. Режим работы. ...... .. . . . « длительный. 


$ 4. Регламентные работы 


Регламентные работы в течение гарантийного ресурса 
не производятся за исключением замены лампы накалива- 
ния CM28-4,8 по мере выхода их из строя. 


Хранение на складах 


Изделия, поступившие в обычной упаковке, должны 
храниться без упаковки. 

Через 1 год после проведения консервации изделия ос- 
мотреть и, в случае необходимости, возобновить консер- 
вирующую смазку на наружных законсервированных по- 
верхностях. 

Изделия, поставляемые по особым заказам, должны 
подвергаться специальной консервации с гарантийным сро- 
ком хранения 3 года. Такие изделия должны храниться 
без вскрытия упаковки. 
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$ 5. Гарантии 


`Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную ра- 
боту изделий в течение 2000 летных часов на протяжении 

7 лет, в число которых входят не менее 5 лет непосрел- 

ственной эксплуатации изделия на объекте, а остальное— 

время транспортировки и хранения на складах заказчика 

и потребителя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При отправке изделий * в резерв на склады 
упаковка их производится со сроком хранения в нор- 
мальных складских условиях до 3 лет (на открытых 
площадках под навесом -—до Ed лет) С сохрапением 


гарантийного срока последующей непосредственной 
эксплуатации пе менее о лет. 

При гарантии непосредственной эксплуатации OC- 
новного объекта свыше 5 лет допускается увели- 
чение непосредственной эксплуатации изделия ло 
б лет за счет сокращения срока хранения. 


$ 6. Отметки о консервации 
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Смазка УНЗ (пушечная) ГОСТ 3005-5] 
или IIBR (пушечная) ГОСТ 10586-63. 
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